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Temps de retention, lemps de retention relatif et target Signal (Ml) 


Name 

5a Androstanol AC 

RglTimg 

10.69 

Rel Ret Time 

Taroet Sianal 
258 

Taraet ResDonse 
4,709,923 

Etiocholanolone AC 

14,56 

1.365 

272 

169,848,822 

Androsterone AC 

14.84 

1.388 

272 

213,976,918 

5b Androstan 3a 17b diol dlAC 

0.00 

0.000 

256 



5a Androstan 3a 17b diol diAC 

0.00 

0.000 

316 



11 KetoEtiocholanolone AC 

0.00 

0.000 

271 



Sti Pretinan 3a ?0a diol diAC 

0.00 

nnoo 

284 




M2 signal 


Name 

01 sinnal 

01 ResDonse 

01 Ratio 

5a Androstanol AC 

243 

5,011,709 

106.4 

Etiocholanolone AC 

257 

104,358,276 

61.4 

Androsterone AC 

257 

91,230.541 

42.6 

5b Androstan 3a 17b diol diAC 

316 



0.0 

5a Androstan 3a 17b diol diAC 

241 



0.0 

1 1 KetoEtiocholanolone AC 

191 



0.0 

ShPrfinnan 3a 70a diol diAC 

?fi9 



0.0 
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M3 signal 


Narrip 

0? sional 

n? RRsnnnae 

07 Ratio 

5a Androstanol AC 

204 

2,896,716 

61,5 

Etiocholanolone AC 

201 

59,514,197 

35.0 

Androsterone AC 

218 

61,028,102 

28.5 

5b Androstan 3a 17b dio! diAC 

241 



0.0 

5a Androstan 3a 17b diol diAC 

256 



0.0 

1 1 KetoEtiocholanolone AC 

286 



0,0 

5h Preanan 3a 20a dio) diAC 

M4 



0.0 
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